LEOPOLD FIGZER 


przeżywszy lat 48, po długiej a ciężkiej chorobie opatrzony SS, Sakramentami, zmarł 
dnia 12 Kwietnia 1883 roku. 


Pozostałe rodzeństwo zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok ze szpitala św Lagarza 


w Sobotę dnia 14 b. m. o godzinie 4 popołudniu wprost na cmentarz. 


W drukarni A. Koziańskiego, ulica Szewska 21. 


